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1. INFORMACJE OGOLNE 

Niniejszy katalog rdznicowy dotyczy samochoddw ZUK z silnikiem wyaokoprfinym 4C90, 
produkowanych od 1985 r. Jest przystosowany do wykonywania mikrcrfisz. 

Zespoty wspdlne podano w podstawowym katalogu samochodu Zuk z silnikiem benzynowym 
S-21. Odmiane podstawowq sa samochody Zuk A13D pick-up (rys. 1.1) o tadownodci 940 kg, 
przeznaczone do przewozu towardw. Samochody A07D i A16D sa przeznaczone do przewozenia 
towardw i os6b. Wykaz wszystkich odmian podano na str. 7. 



Rys. 1.1 


2. NUMERY IDENTYFIKACYJNE SAMOCHODU I JEGO GLOWNYCH 
ZESPOLOW 

Numer samochodu wg ZN-87/M Hi PM/06-03293 podano na tabliczce znamionowej (rys. 2.1), 
umieszczonej na podstawie fotela kierowcy (rys. 2.2). 

Przyktad oznaczenia 

Numer samochodu SUL01121CH0479426 oznacza: 

S — Europa 
U — Polska 

L — Lublin 2 — rodzaj silnika (wysokprpzny 4090) 

011 — typ samochodu (A11D) 1 — odmiana podstawowa silnika 


C — uktad napedowy (skrzynia 4-biegowa) typ A13X most Zuk typ 18) 

H — rok produkcji 1987 

0479426 — kolejny numer produkcyjny podwozia samochodu 

Numer samochodu (podwozia) umieszczono rdwniez na prawej podtuznicy ramy, tuzza przedniq 
poprzeczke (rys. 2.3). 

Numer silnika, np. 000493, wybito na lewej stronie kadtuba, obok filtra oleju (rys. 2.4). 

Numer kabiny lub nadwozia, np. 011*2*0634762, umieszczono na belce gdrnej kabiny (rys. 2.5), 
ktdrego cztony oznaczaja: 

011 — odmiana nadwozia (A11D) 

2 — rodzaj silnika (4C90) 

0634762 — kolejny numer produkcyjny kabiny 









3. ZAMAWIANIE CZ^SCI ZAMIENNYCH 

Zamawianie czesci powinno sip odbywac wg nastepujgcych zasad: 

— odbiorcy zagraniczni skladajg zamowienia w Przedsipbiorstwie Hahdlu Zagramcznego 
Przemyslu Motoryzacyjnego POLMOT ul. Stalingradzka 23, 00-983 Warszawa. POLSKA, 

— odbiorcy krajowi — w Przedsipbiorstwie Techniczno-Handlowym POLMOZBYT, 

Centralna Baza w Lublinie ul. Metgiewska 11, 20-950 Lublin, ktore prowadzi sprzedaz 
samochodow ZUK i czesci zamiennych. 

Aby otrzymac wtaSciwe czpsci zamienne, w zamowieniu nalezy podac: 


a) numer katalogowy czesci, na podstawie ktorego nastapi dostawa, 

b) petng nazwp czesci wg katalogu, 

c) zgdang liczbp czpsci 

W przypadku wgtpliwym nalezy podac dodatkowo numer produkcyjny silnika lub numer 
podwozia, do ktorego zamawia sis dang czpsc zamienng. 

4. WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYTKOWANIA KATALOGU 

Aby ustalic wtasciwe numery czesci zamiennych zawartych w niniejszym katalogu, nalezy 
posfuzyc sip: 

a) wykazem odmian (str. 7) 

b) tablicami rysunkowymi i wykazem czesci zamiennych. 

W tablicach rysunkowych przedstawiono graficznie czpsc'i zamienne oznaczone koieinymi 
numerami. W tej samej tablicy z prawej strony znajduje sip wykaz czesci zespotu, sktadajgcy sis 
z kolumn: nr pozycji, nr czesci, nazwa czesci oraz liczba sztuk w zespole. 

U gory tablicy, w lewym rogu znajduje sis rubryka zawierajgca nazwp i informacjp. w sklad 
ktorego typu samochodu wchodzi zespot. Brak takiej informacji oznacza, ze zespot wchodzi 
w skfad kazdej odmiany samochodu. W prawym gornym rogu umieszczono numer tablicy. rok 
i miesigc wydania oraz adres pola mikrofiszy — rezerwa (np. B-3). 

Numer tablicy odpowiada numerowi grupy konstrukcyjnej — zespotu (np. 12.03) dla wipkszosci 
tablic. U dotu tablicy znajduje sis rubryka dotyczgca wprowadzonych -zmian konstrukcyjnych, 
terminu ich wprowadzenia i stopnia zamiennosci. 

Aby uproscib tablice rysunkowe, nie uwzglpdniono w nich niektorych czesci. Przyktadowo. 
w tablicy narysowana jest czpsc prawa. a lewej symetrycznej nie narysowano, lub na tablicy 
narysowano jedng podktadkp regulacyjng, podczas gdy na wykazie czesci jest kilka roznigcych 
sig misdzy sobs gruboscig, lub nadwymiarem dla celow remontowych. 

We wszystkich wymienionych przypadkach czpsci te wystppujg pod tym samym numerem 
pozycji. 

5. ZMIANY I AKTUALIZACJA KATALOGU 

W miars wprowadzania zmian konstrukcyjnych, przewiduje sis aktualizacjs katalogu przez 
nanoszenie zmian w tablicach lub opracowanie nowych tablic. 

Zmiany do katalogu sg podawane w Biuletynie lnformacyjnym wydawanym raz w roku, co 
najmniej 6 miesiscy przed wprowadzeniem do samochodow zmian konstrukcyjnych. 

J3iuletyn zawiera na wstspie wykaz wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, z podaniem 
terminow realizacji. Wprowadzanie zmian w tablicy bpdzie oznaczane i wpisywane w rubrykg 
u dotu tablicy wg nizej podanych przyktadow: 

09-1104028 = (17-1104012) + (09-1104027) 

czpsc (09-1104028) zastgpiono dwoma czpsciami zamiennymi. 

09-1302011 = 09-1302012 

— cz< ?sc 09-1302011 zastgpiono czpscig 09-1302012 (tabl. 10.46) — wspotzamienng. 

W tablicach ujptych w Biuletynie lnformacyjnym podano termin lub numer produkcyjny podwozia 
samochodu, od ktorego obowigzuje czpsc nowa lub zmieniona, stopieh zamiennosci tych czesci, 
oraz date aktualizacji tablicy. 

Dla utrzymania dobrego stanu technicznego samochodu nalezy korzystaC z oryginalnych czpsci 
zamiennych, rozprowadzanych przez centrale handlowe lub sklepy POLMOZBYTU. 






8. WYKAZ TABLIC 


6. REGENERACJA CZ^SCI ZAMIENNYCH 

Z uwagi pa trudnoSci w nabyciu wielu cz$£ci zamiennych nalezy stosowad w szerokim zakresie 
regeneracj^, przeprowadzon^ przez zaktady specjalistyczne i Partstwowe Odrodki Mn.szynowe 
(POM). 

Przy prawidtowo przeprowadzonej regeneracji cz$dci osiqgajq zywotnoSd zblizonq do zywot- 
nodci cz$dci oryginalnych, przy czym cena cz$6ci regenerowanych stanowi ok. 70% wartodci 
czgdci nowych. 


7. WYKAZ ODMIAN SAMOCHODOW 

Fabryka produkuje nast^pujqce odmiany samochoddw ZUK z silnikiem wysokopr^znym. 


Nazwa 

Oznaczenie 

Furgon 

A06D 

Towos 

A07D 

Skrzyniowy 

A11D 

Pick-up 

A13D 

Skrzyniowy z wydtuzonq kabin^ 

A16D 


W odmianach samochoddw dla odbiorcdw zagranicznych wprowadzono niewielkie zmiany 
konstrukcyjne. W oznaczeniu tych samochoddw dodano wyrdznik kierunku eksportu, np: A1320 
— samochdd dla Wggier. 

Nizej podano wyrdznik kierunku eksportu samochoddw dla poszczegdlnych odbiorcdw: 


Wyrbznik 

Odbiorca 

Uwagi 

10 

CSRS 


20 

Wtjgry 


30 

Eksport Standard - 


32 

Butgaria 


33 

ZSRR 


34 

WUKO 

Polska 

35 

Grecja 


39 

NRD 


40 

Eksport Tropik 


44 

Irak, Iran 


48 

Ghana 



Tablica 

Nazwa 

10.20 

SILNIK 

Silnik wysokoprqzny 4C90 

10.21 

Zawieszenie silnika 

„ 10.22 

Kadlub silnika 

10.23 

Gtowica silnika 

10.24 

Ttoki i korbowody 

10.25 

Wat korbowy z kotem zamachowym 

10.27 

Nasada gtowicy z pokrywq, wat rozrzgdu 

10.28 

Napinacz pasa zqbatego 

10.29 

Ostona pasa zgbatego 

10.30 

Pompa podci&nieniowa 

10.31 

Pompa oleju 

10.32 

Filtr paliwa 

10.34 

Przewody paliwa 

10.38 

Wtryskiwacze 

10.39 

NapQd pompy wtryskowej 

10.41 

Machanizm sterowania pompq wtryskowq 

10.43 

Filtr powietrza 

10.46 

Chtodnica i przewody 

11.20 

Pompa wtryskowa PP4Me 

11.21 

Pompa wtryskowa PP4Me 3134 

11.22 

Regulator obrotdw 

11.23 

Pompa paliwa 

12.03 

ZESPOLY PODWOZIA 

Uktad wydechowy 

13.08 

Pompa wodna 

16.05 

Sprzggto kpl. 

28.10 

Rama samochodu 

37.05 

Alternator A124F 

37.09 

Osprzgt elektryczny 

37.10 

Akumulatory rozruchowe 

37.12 

Rozrusznik R11C 

39.02 

Wyposazenie samochodu i narz^dzia 

50.10 

NADWOZIE 

Kabina (A1 ID, A13D) 

50.11 

Kabina (A16D) 

50.12 

Nadwozie (A06D, A07D) 

69.04 

Ostona silnika, dywaniki, wyktadzina izolacyjna 

81.04 

Nagrzewnice i przewody 

81.05 

Mechanizm sterowania ogrzewaniem 


















1987-07 


Poz. 


Nr czqSci 



36 

37 

38 

39 


1.3.351 

PN-73/M-85008 

1.4.0216 

1.9.0472 


Walek pompy oleju 
Wpust czblenkowy 
Kolo z^bate 
Podkladka 


41 

42 

43 


,1 .5.0313 
1.5.0318 
2.64.015 
PN-85/M-82105 


45 

46 


49 

50 

51 

52 

53 
55 

54 

57 

58 


1.2.0820 
PN-86/M-82155 
PL606597 
PL606598 
1.5.0314 
1.2.0661 
1.2.. 0669 
1.5.0612 
PN-60/M-82131 
PN-77/M-82008 
PN-66/M-85021 
PN-60/M-82137 
2.11,344 
PN-85/M-82105 
PN-60/M-82137 
PN-60/M-82137 
PN-69/M-86970 
PN-85/M-82105 


Tulejka 

Obsada tulejki 
Filtr oleju PP-8. 
Srub M6x20-5.8-B- 
SrulSa mocujgca gl 
Podkladka 
Nakr^tka M12-8-B- 
Pierfcieri typu "C 
Tulejka 
Tulejka 

Krociec przyl^cza 
Sruba mocujgca gli 
Tuleja cylindrow 
Sruba M8x28-5.8-B 
Podkladka sprgzys 
Kolek ustalajgcy 
Sruba M10x28-8.8-l 
Kadlub silnika kp 
Sruba M8x30-5.8-B 
Sruba M10x65-10,9 
Sruba M10x85-10,9 
Uszczelka 14x20x1 
Sruba M8x25-5.8-B 





GLOWICA SILNIKA 


1987-07 












NASADA GLOWICY Z POKRYWA, 
WAL ROZRZADU 


1987-07 






























NAPE|D POMPY WTRYSKOWEJ 









MECHANIZM STEROWANIA POMPA 
WTRYSKOWA 



1987-11 


10 




Nazwa czqici 


09-1112035 

PN-7B/M-82005 

20-1108021 

A03-1108037-1 

20-1108048 


Pedal gazu kpl. 
Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 
Wkladka tulejki 
Spr^Zyna 
Nakladka pedalu 


PN-85/M-82215 
20-1108085 
PN-77/M-82008 
PN-86/M-82144 
* 09-1112029 
PN-82/M-82272 
PN-85/M-82215 
PN-78/M-82006 
1.8.3641 
1.8.3640 
PN-76/M-82001 
PN-63/M-83002 
09-1112062 
PN-86/M-82153 
PN-77/M-82008 
09-1112070 
09-1112063 
09-1112087 
70-142890 
09-1112071 
PN-76/M-82001 
PN-85/M-82105 
PN-85/M-82105 


Wkrijt M6xl2-4.8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka 

Podkladka spr^Zysta Z6.1-F 
Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Ci^gno pedalu 
WkrQt M6xl8-5.8-B-Fe/Zn5c 
Wkr^t M6xl0-5.8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 
DZwignia 
Wspornik 

Zawleczka S-Zn-l,6xl6 
Sworzen 6x16/13 
Koncowka ciggna 
Nakr^tka M12xl,25-04-B-Fe/ 
Podkladka spsqzysta Z12.2 
Ci^gno wylgcz. silnika kpl 
Wspornik 

DZwignia pompy wtryskowej 
KoricOwka ci^gna 
Uchwyt ci^gna 
Zawleczka S-Zn2xl4 
Sruba M6x30-5.8-B-Fe/Zn5c 
Sruba M6xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 


jrowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 






1987-07 


Nazwa cz^i 


10 

11 

12 


216.000 
216.i01 
216.010 
216.011 . 
PN-86/M-82144 
216.009 
216.012 
PN-77/M-82008 
PN-64/M-B2439 
PN-77/M-82008 
PN-B6/M-82144 
09-1111011 


Filtr pow 
Korpus fi 
Wklad fil 
Pokrywa 
Nakr^tka 
Uszczelka 
Pokrywa 
Podkladka 
Nakr^tka 
- Podkladka 
Nakr^tka 
Przewod s 
















1987-05 


Poz. 


Nr cz^Sci 


Nazwa czgSci 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


753-961712 

753-961713 

753-961714 

753- 961715 
360-961530 
360-961180 

754- 961719 
CSN021740.02 
CSN021207.52 
397-962655 
754-961403 
397-961575 
754-961532 
CSN029280.2 
CSN022931 
360-969990 
754-961760 
754-961371 
754-961751 
754-961232 

753- 961652 
CSN029310.2 
360-961101 

754- 961650 
754-961502 
754-961651 
CSN301385.il 
360-961201 
CSN024630 
754-961401 
CSN029310.2 
360-961430' 
CSN137993.92 
CSN029310.2 
CSN021207.54 


Podkladka regulacyjna 
Podkladka regulacyjna 
Podkladka regulacyjna 
Podkladka regulacyjna 
SprgZyna tloczka 
Pokrywa centrujgca 
Podkladka g=0,5 
Podkladka 6.1 
Sruba M6xl6 
Odpowielrznik ' 

Krociec gwintowany 
Podajnik 
Sprgiyna zaworu 
Uszczelka 16x12 
Pier£cien 47 
Zawor tloczny 
Uszczelnienie zaworu 
Miseczka dolna 
Podkladka regulacyjna 
Popychacz . 

Sruba odpowietrzajgca 
Pierscieri 6x10 
Korpus kpl. 

Sruba odcinajgca 
Ozwignla regulacyjna 
Korek oporowy 
Sprgzyna 3x6,5 
Walek krzywkowy 
LoZysko 6303 
Krociec 

PierScien 12x16 
Zawdr nadciSnieniowy 
Sruba 6 

Uszczelka 8x12 
Sruba M6xl2 






REGULATOR OBROTOW 


1987-12 


Poz. 


Nr czgSci 


Nazwa czg6ci 


1 754-962270 

2 360-962532 

3 754-962457 


Tuleja slizgowa 

SprgZyna 

Ciggno 



5 754-962340 


CigZarek kpl. 


Ramig cigzarka 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 
2'£ 

26 

26 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


754-962360 
754-962400 
754-962712 
754-962711 
754-9626B0 
754-962453 
CSN021781.05 
CSN022108 
CSN021401.22 
CSN021741.05 
CSN021702.12 
754-962633 
362-962520 
.754-962715 
360-962533 
754-962592 
754-962581 
754-962535 
754-962575 
390-962712' 
390-962711 
390-962710 
303-962722 
303-962721 
CSN024640 
754-962291 
754-962761 
754-962577 


Czop noSny 
SprgZyna zabieraka 
Podkladka 

Podkladka sprgZysta 

Nakrgtka 

Ciggno 

Zawleczka 1,6x12 
Czop 6x17x11,7 
Nakrgtka M6 
Podkladka 
Podkladka 6,4 
Nakrptka regulacyjn 
Tulejka 

Podkladka regulacyj 
SprgZyna 

Czop biegu jalowego 

Sprgzyna 
Czop srodkowy 
Podkladka regulacyj 
Podkladka regulacyj 
Podkladka regulacyj 
Podkladka regulacyj 
Podkladka regulacyj 
toZysko 6200-2R5 
Tuleja 

Pierscien zabezpiec 
Kolek 

CigZarek kpl. 






















ALTERNATOR A124F 


1987-11 
















ROZRUSZNIK R11C 


1987-07 








































MECHANIZM STEROWANIA 
OGRZEWANIEM 










10. WYKAZ NUMER6W katalogowych cz^Sci zamiennych 1 ) 


Nr czgsci 

Tabliea 

Nazwa czgsci 

Nr cz^ci 

Tabliea 

Nazwa cz^Sci 

A40-98792 

10.46 

Korek spustowy 

L05-6200018 

50.12 

Drzwi boczne furgonu z oknem kpl-. 

A03-1108037 

10.41 

Spr^zyna 

L05-6200019 

50.12 

Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane 

A03-1203110 

12.03 

Wieszak rury wydechu 



bez zamka i klamek 

A03-3901275 

39.02 

Klucz hakowy 

L05-6300014 

50.12 

Skrzydlo gorne drzwi tylnych kpl. 

A03-3901472 

39.02 

W^zyk od odpowietrzania 

L07-5005016 

81.05 

Tulejka 

A1260 

10.25 

Pierscien uszczelniajgcy 

PB-3103003 

37.10 

Pokrywa akumulatorow 

B131N17 Gx 

10.25 

Pas zgbaty 

PL260513 

10.22 

Sprgzyna 

002-1601090 

16.05 

Pierscien dociskowy 

PL262539 

13.08 

Opaska zaciskowa 

D1Z1.00W1 

10.38 

Rozpylacz 

PL501562 

10.23 

Pierscien typu "C" 

FTWS 

10.46 

Wylgcznik termiezny 

PL601562 

10.22 

Pierscien typu "C" 

1.2.0097/KN4-2/ 

10.34 

£ruba Igcznika 

PL606597 

10.22 

Pierscien typu "D" 

1.2.0384/KN4—12/ 

10.34 

Sruba Igcznika 

PL-606598 

10.22 

Tulejka 


10.38 


2.36.503 

10.34 

Przewod paliwa kpl. filtr-pompa paliwa 

1.2.0323/KN6-1/ 

10.34 

Uszczelka 

PLA2307 

10.22 

Podkladka 


10.38 


PLA60207 

10.22 

Zaslepka 

1.2.0291/KN6-2/ 

10.27 

Podkladka 

PP-00.01 

10.32 

Osadnik 


10.34 


PP-00.02 

10.32 

Korpus zaworu 

K03-5101049 

69.04 

Zaczep oslony silnika 

PR-00.03 

10.32 

Uszczelka 

K03-5101050 

69.04 

Przetyczka 

PP-00.04 

10.32 

Uszczelka 

K03-5109020 

69.04 

Dywanik stopnia kpl. 

PP-00.05 

10.32 

Grzybek zaworu 

K03-6100012-2 

50.10 

Orzwi kablny kpl. prawe z oknem gruntowane 

PP5-20.01 

10.32 

Pokrywa 


50.11 


FS04-00.08 

10.32 

Uszczelka 


50.12 


NS-21A-1 

10.38 

Korpus wtryskiwacza 

K03-6100013-2 

50.10 

Drzwi kabiny kpl. lewe z oknem gruntowane 

NS-31-20A 

10.38 

Nakrgtka rozpylacza 


50.11 


NS-32-1 

10.38 

Przekladka 


50.12 


NS-33-2 

10.38 

Spr^zyna 

K03-6103211 

50.10 

Szyba drzwi tylna kpl. 

NS-34-1 

10.38 

Miseczka dolna 


50.11 


NS-35-2 

10.38 

Jarzmo 

K03-6103213 

50.10 

Szyba drzwi przednia kpl. 

0S-33-1 

10.38 

Sprgzyna 


50.11 


0S-38-60-67 

10.38 

Podkladka regulacyjna 

KU-53-4-la 

39.02 

Klucz do kol P22 

TKS-680 

39.02 

Kluczyki samochodu 

L05-6200018 

l) ..:—- 1 

50.11 

Drzwi boczne furgonu z oknem kpl. j 

U-00440 

37.10 

Korek akumulatora 


TT - 1 - 1 -"--- 1 - 1 --- 

W nmiejszym wykazie gwiazdkg oznaczono miejsca, w ktorych powinny bye wyszczegolnione czgsci zamienne wprowadzone na skutek zmian modernizacyinych 
w samochodzie ZUK- Wykaz tych czg6ci znajduje sig na koncu rozdzialu 10 w postacl uzupelnienia. 




.32 

.02 


Nr cZ^Slci, 
WNS-13 
WP40-3 
WW-03.00 
1.1.0844 

*1.2308 

* 

1.2.0291 

1.2.0488 

1.2.0488 

1.2.0652 

1.2.0652 

1.2.0661 

1.2.0663 

1.2.0664 

1.2.0665 

1.2.0666 

1.2.0668 

1.2.06#' 

1.2.0675 

1.2.0694 

1.2.0704 

1.2.0707 

1.2.0717 

1.2.0729 

1.2.0737 

1.2.0752 

1.2.0816 

1.2.0816 

1.2.0817 

1.2.0819 

1.2.0820 

1.2.0821 


39.02 

10.23 

10.24 

10.38 
10.31 
10.31 

10.27 
; |p. 25 

10.22 

10.23 

10.23 

jft.22 

10.22 

10.22 

10.22 

10.22 

10.39 
10.23 

10.28 
10.28 
10.23 
10.22 
10.22' 
10.34 
10.28 
10.29 
10.22 
10.27 
10.22 


Nazwa czgsci 
Wtryskiwacz kpl. 

Wklad 

Wkrptak dwustronny 
Sruba glowicf; , 

Pierscien tlokowy 
Podkladka irezfy-laczs 
Sfttha 

Podkla^WS) specjalna 
Podkladka specjalna 
Krociec przyl§cza filtra 
‘.jfizc/r: 1 ka oslony 
Oslona izo.lujgca 

5 r u6 f; Wjfajfc j a 1 n a 
Srutja jnocpjgea glowic? 
Srutja rftQ,f3uj|ca glowicg 
Sruba napinacza 

'Srdba regulujgca 

Podkladka 

Sruba 

Nakrgtka zabezpieczajgca 
Korek 

Ij'fuSa .Igczriika' 

Wspornik 
Wspornik 
Wspornik oslony 
Nakrgtka 

Podkladka okrgpla 
Sruba 


10.25 


Nr czgsci 


1.2.0834 
1.2.0860 
1.2.0861 
1.1.0862 
1.3.0124 
1.3.0188 
1.3.0259 
1.3. Q2|fi 
1.3.0269 
1.3.0270 
1.3.0271 
1.3.0526 

1.3.0533 

* 

1.4.0058 
1 .4.0103 
1.4.0214 
1.4.0215 
1.4.0216 
1.4.0240 
1.4.0241 
1.4.0253 
1.4.0264 
1.4.0273 
1.4.0275 

1.4.0356 

* 

1.4.0503 
1.4.0544 
1.4.0545 
1.4.0570 
1 .4.057 3 
1.4.0582 
1.4.0619 


Tablica 

10.25 

10.24 

10.24 
10.27 
10.31 
10.23 

10.25 
10.30 
10.30 
10.30 

10.30 

10.27 
10.23 
10.25 
10.25 

10.31 
10.31 
10.22 
10.23 

10.23 
10.25 
10.39 
10.39 
10.25 
10.39 

10.24 
10.23 
10.23 

10.28 
10.27 

10.25 
10.23 


Nazwa czySci 

Sruba mocujqca kola zamachowego 

Sruba korbowodu 

Nakrptka 

Sruba M8x40-5D 

Sworzeri 

Zawor wydechow’y 
Wal korbowy 
Sprzpgielko 
Wirnik 

Miseczka sprpzyny 
Korpus zaworu 
Wal rozrz^du 
Zawor ssgcy 
taSBZf prowadzgca 
•j&fid zpbate 
Koto zpbate 
Kolo zpbate 
Kolo zgbate 

Gniazdo zaworu ssgcego 
Gniazdo zaworu wydechowego 
Wieniec zpbaty 
Pierscien odleglosciowy 
Odrzutnik oleju 
Odrzutnik oleju 
Kolo zpbate 

Pierscien tlokowy uszczelniajgcy D90x3Cr 

Wkladka prowadzgca 

Miseczka sprpzyn zaworowych 

■f:isrscien ijBjeglosciowy 

Kolo zpbate 

Podkladka 

Polstozki zamka zaworu 














1.4.0706 

10.25 

Kolo zamachowe 

1.7.1513 

10.39 

Obudowa 

1.5.0257 

10.31 

Tulejka 

1.7.1505 

10.30 

Pokrywa 

1.5.0314 

10.22 

Tulejka 

1,7.1569 

10.31 

Kadlub pompy 

1.5.0315 

10.22 

Tulejka 

1.7.1571 

10.31 

Pokrywa pompy 

1.5.0318 

10.22 

Obsada tu!;:jkl- ; 

1.7.1628 

15.08 

Ko-jjpijjft'- 

1.5.03^ 

10.22 

Tulejka przednia 

1.7.1637 

10.23 

Kul.fikliir ssgcy 

1.5.0333 

10.28 

l|f rolki napinacza 

1.7.1732 

* 

10.22 

Miska oleju 

1.5.0.334 

10.28 

Polka napinacza 

1.8.1752 

10.23 

Spfgi.yna dzwigni 

1.5.0335 

10.28 

Tulejka 

1.8.1688 

10.23 

Sprpzyna zaworu 

1.5.0541 

10.23 

Prowadnik zaworu wydechowego 

1.8.1761 

10.23 

Podkladka spj^Sa 

1.5,0600 

10 23 

Tuleja uszczelniajgcych 

1 81835 


Cszczi^a kolekt 

1.5.0612 

10.22 

Tiileja cylindrowa 

1.8.2104 

10 28 

10.31.. ; 

Sprgzyna 

Wspornik 

1*. 5.0655 

10.31 

fc^e^nik 

1.8.2443 

10.23 

Uszczejka glowicy 

1.6.0133 

10.23 

Dzwignia jednostronna 

1.8.2492 

10.28 

Wskaznik PT 

1.6.01#' 

10.28 

Dzwignia napinacza 

1.8.2503 

10.27 ij 

Krocigg 

1.6.0151 

10.23 

Ucho 

1.8.2914 

10.27 

Zaslepka 

1.6.0159 

10.24 


1.8.3079 

10.23 

Spr^zyna zaworu 

1.7.0381 

10.23 

Wkladka gorgca komory 

1.8.3001 

10.32 

Podkladka 

1.7.0540 

10.24 

Tlok 

1.8.3082 

* 

10.30 

Krdciec 

1.7.0621 

10.23 

Obudowa tefmostatu 

1.8.3627 

11.20 

PodkjMfca' bdleglc 

1.7.06fli 

37.09 : 

Wspornlk alternatora 

1.8.3640 

10.41 

Wspornik 

1.7.0660 

13.08 

Pokrywa pompy ' 

1.8.3058 

37.09 

Napinacz alternat 

1.7.1031 

10,23 

Kolefeftor wydechowy 

1.8.3641 , 

10.41 

Dzwignia 

1.7.1035 

16.05 

Oslona sprzggla 

1.8.3081 

10.32 

Podkladka 

1.7.1042 

10.31 

Korpus kosza ssgcego 

1.9.0383 

10.23 

Uszczelka termost 

1.7.1284 

10.23 

Obudowa termostatu 

1.9.0391 

13.08 

Uszczelka 

1.7.1285 

10.28 

Wspornik napinacza 

1.9.0417 

11.08 

Uszczelka 

1.7.1294 

10.27 

1 Nasada qlowicy 

1.9.0418 

13.00.;' 

Podkladka odlealo 










Nr cz^sci 

1abiica 

Nazwa cz^scx 

Nr cz^Sci 

Tablica 

Nazwa cz§6c 

1.9.0439 

13.08 

. Przewod 

2.12.140 

, 10.27 

Dysza kpl. 

1.9.0472 

10.22 

-Podkladka 

2.13.024 

10.25 

Kolo ZQbate 

1.9.0543 

10.23 

Uszczelka zaworowa 

2.13.025 

10.25 

Kolo pasewe 

1.9.0581 

10.31 

Uszczelka 

2.14.150 

10.25 

Kolo zamachowe kpl. 

1.9.0597 . 

37.09 

Tuleja 

2.17,0.20 

10.31 

Pompa oleju kpl. 

1.9.0628 

10.22 

Uszczelka obudowy 

2.18.157 

10.31 

Kosz ss^cy kpl. 

1.9.0629 

10.27 

Uszczelka 

2.18.163 

10.22 

Wskaznik poziomu oleju 

1.9.0630 

10.27 

Uszczelka pokrywy 

2.18.211 

10.31 

Przewod olejowy tloczgcy 

1.9.0632 

10.23 

Uszczelka termostatu 

2.18.243 

10.31 

Kosz ssgcy kpl. 

1.9.0633 

10.23 

Podkladka odleglosciowa 

2.18.245 

10.31 

Pokrywa kpl. 

1.9.0659 

10.27 

Wgz do odpowietrznika 

2.18.246 

10.31 

Walek pompy kpl. 

1.9.0685 

10.30 

Lopatka 

2.18.264 

10.22 

Prowadnica wskaznika 

1.9.0686 

10.27 

Uszczelka 

2.51.033 

10.29 

'Oslona tyfifcna kpl. 

1.9.0687 

10.30 

Uszczelka pokrywy 

1.9.0753 

10.29 

Oslona tylna kpl. 

1.9.0727 

10.32 

Podkladka gumowa 

2.28.064 

10.29 

Oslona dolna kpl. 

1.9.0967 

* 

11.20 

Uszczelka 

1.9.0754 

10.29 

Oslona przednia kpl. 

1.3128.30 

10.24 

Sworzeri tlokowy 

2.30.023 

10.24 

Korbowod kpl. 

2.01.185 

10.39 

Pokrywa przestawiacza 

2.31.033 

10.24 

Tlok kpl. 

2.01.251 

10.28 

Napinacz kpl. 

2.36.585' - 

10.34 

Przewod paliwa kpl. (filtr - 

2.01.506 

10.22 

Korek magnetyczny 



zasilajgca) 

2.10.007 

37.09 

Szyna 

2.36.248 

10.34 

Przewod przelewowy 

2.10.014 

If .09 ;• 

Nakrptka specjalna 

2.36.502 

10.34 

Przewod przelewowy kpl. 

2.10.176 

37.09 

Wspornik rozrusznika 

2.36.373 

10.39-; 

Walek napgdowy pompy wtryskc 

2.11.011 

10.22 

Pokrywa lozyska .Ustalajy::egn 

* 36 ' 3 " 

10.32. 

Wspornik 

2.11.012 

10.22 

Pokrywa lozyska glowna 

2.36.590 

11.20 

Przewod tloczgcy I cylindra 

2.11.242 

10.22 

Kadlub z zaslepkami 

2.36.591 

■11.20 

•■Przewod tloczgcy II cylindra 

2.11.344 

10.22 

Ksdlub kpl. 

2.36.592 

11.20 

Przewod'tloczgcy III cylindr 

2.12.133 

’ 300.23; 

Glowica 

2.36.593 

* 

11.20 

Przewod tloczgcy IV cylindra 

2.12.134 

10.27 

Nasada glowicy kpl. 

2.36.601 

11.20 

Pompa wtryskowa 

2.12.135 

in. ?7 

p k rB*.festHv knl 

2.40.001 

10.30 

Pompa podctSnieniowa kpl. 








Nr cz^Sci 

Tablica 

Nazwa cz^sci 


Nr cz^Sci 

Tablica 

Nazwa cz^dci 

2.53.019 

10.32 

Filtr paliwa kpl. (FP-5.5) 


09-1203025 

12.03 

Rura wydechu kpl. 

2.56.025 

37.05 

Alternator z kolem pasowym 


09-1203122 

12.03 

Obejma rury tlumika 

2.56.025 

37.09 

Alternator z kolem pasowym 


09-1301210 

10.46 

Chlodnica kpl. 

2.60.035 

37.09 

Swieca zarowa 137MZ Bern 


09-1302011 

10.46 

Wspornik chlodnicy kpl. 

2.64.015 

10.22 

Filtr oleju PP-8,2 


09-1302012 

10.46 

Wspornik 

2.68.020 

10.27 

Korek wlewu oleju 


09-1302013 

.10.46 

Sruba 

2.68.023 

10.31 

Pompa oleju kpl. 


09-1303011 

10.46 

Przewod wlotowy - dolny 

2.75.015 

13.08 

Pompa wodna ze sprz^glem 


09-1303012 

10.46 

Przewod wlotowy - srodkowy 

2.75.016 

13.08 

Pompa wodna 


09-1303013 

10.46 

Przewod wlotowy - gorny 

2.76.066 

11.20 

Pompa wtryskowa 


09-1303021 

10.46 

Przewod wylotowy 

2.76.077 

11.20 

Pompa wtryskowa 


09-2801611 

28.10 

ftama samochodu 

2.79.010 

10.23 

fermostat 017.102 


09-2801803 

28.10 

Rama samochodu 

09-1001010 

10.21 

Wspornik silnika lewy kpl. 


09-2801804 

28.10 

Rama samochodu 

09-1001020 

10.21 

Wspornik silnika prawy kpl. 


09-3724060 

37.10 

Przewod do akumulatora 

09-1001031 

10.21 

Poprzeczka mocowania silnika 


09-3724168 

37.10 

Przewod od akumulatora do ma,sy 

09-1101100 

10.34 

Zbiornik paliwa kpl. 


09-3801060- 

38.01 

Tablica rozdzielcza kpl. 

09-1101150 

10.34 

Zbiornik paliwa kpl. z przewodami 


09-3901037 

39.02 

Klucz nasadowy 

09-1101200 

10.34 

Zbiornik paliwa kpl. 


09-3901038 

39.02 

R^kojesc 

09-1101250 

11.04 

Zbiornik paliwa kpl. z przewodami 


09-5000125 

50.10 

Kabina kpl. wykonczona, bez foteli, 

09-1104011 

10.34 

Przewod paliwa 




z osprz^tem elektrycznym, bez akumulatora 

09-1104013 

10.34 

Przewod paliwa-przelewowy 


09-5000185 

50.10 

Kabina kpl. z drzwiami gruntowana 

09-1104027 

10.34 

Przewod paliwa 


09-5000325 

50.12 

Nadwozie furgonu kpl. wykoriczone, 
z osprz^tem elektrycznym, bez akumulatora 

09-1104028 

10.34 

Przewbd paliwa 


09-5000385 


09-1104110 

10.34 

Smok paliwa kpl. 


50.12 

Nadwozie furgonu kpl. gruntowane 


09-5000425 

50.12 

Nadwozie "Towos" kpl. wykoriczone, 

□9-1111011 

10.43 

Przewod ss^cy 




z osprzgtem elektrycznym, bez. akumulatora 

09-112029 

10.41 

Ciggno pedalu 


09-5000485 

50.12 

Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane 

09-112035 

10.. 41 

Pedal gazu kpl. 


09-5000525 

50.10 

Kabina kpl. wykonczona, bez foteli, 

09-112062 

10.41 

Koncowka ci^gna 




z osprz^tem elektrycznym, bez akumulatora 

09-112063 

10.41 

Wspornik 


09-5000585 

50.10, 

Kabina kpl. z drzwiami, bez podst. foteli, 
gruntowana 

Nadwozie kpl. wykoriczone, bez foteli, 

09-112070 

10.41 

Ciggno wylgcz. silnika kpl. 


09-5000725 

50.11 

09-112071 

10.. 41 

Uchwyt ci^gna 




z osprzgtem elektrycznym, bez akumulatora 

09-112087 ' 

10.41 

Ozwignia pompy wtryskowej 


09-5000785 

50.11 

Nadwozie kpl. z drzwiami, gruntowane 




Nr cz^sci 

T abliea 

Nazwa czgsci 

Nr czgsci 

Tablica 

Nazwa czgsci 

09-6901281 

69.04 

Oslona silnika kpl. 

11-7576 

16.05 

Sworzen kulisty 

09-6901291 

69.04 

Oslona silnika 

12-1203115 

12.03 

Pas zawieszenia rury 

09-6901319 

69.04 

Wykladzina oslony 

13-0524 

10.22 

Tlok zaworu przelewowego 

09-6901321 

69.04 

Pokrowiec silnika kpl. 

17-1104012 

10.34 

Przewod paliwa 

09-6901318 

69.04 

Wykladzina kolpaka oslnny 

17.00.00 

10.22 

Kranik spustu wody 

09-81013S® 

81.05 

Mechanizm sterujgcy kpl. 

17—.1104014 

10.34 

Rurka paliwa 

09-8101371 

81.05 

Ciggno sterujgce wodg kpl. 

17-1104016 

10.34 

Przewod paliwa 

09-8101573 

81.05 

Ciggno sterujgce ogrzewaniem 

17-1311011 

10.46 

Wspornik mocowania zbiornika 

09-8101375 

81.05 

Pancerz ciggna 

17-1311012 

10.46 

Tasma mocowania zbiornika 

-8#-iiftil77 

81.05 

Ryfka ochronna 

17-1311020 

10.46 

Zbiornik zasilania kpl. 

09-8101542 

81.05 

Wspornik 

17-1311027 

10.46 

Przewod przelewowy 

09-8101644 

81.04 

Przewod wlotowy prawy 

17-1311030 

10.46 

Korek zbiornika kpl. 

09-8101645 

81.04 

Przewod wlotowy lewy 

17-1311033 

10.46 

Uszczelka korka 

09-8101646 

81.04 

Przewod wlntowy prawy 

17-1311048 

10.46 

Sprgzyna napinajgca 

09-8101648 

81.04 

Przewod wlotowy zawnr 

17-1311049 

10.46 

Miseczka sprgzyny 

09-8101710 

81.05 

Zawor wodny kpl. 

17-1601072 

16.05 

t n/yfjkr wyciskowe sprzggla 

09 8 502024 

69.04 

Podkladka dywanowa gorna prawa 

17-3503060 

10.30 

Koricowka 

09 8502025 

69.04 

Podkladka dywanowa dolna prawa 

17-3703070 

37.10 

■Listwa mocowania akumulatora 

09-8302033 

69.04 

Podkladka dywanowa srodkowa gorna 

17-3703036 

37.10 

Plyta izolacyjna akumulatc.a 

09-8302034 

69.04 

Podkladka dywanowa srodkowa dgjLn# 

17-3724115 

37.10 

Przewod od akumulatora do masy 

09-8302045 

69.04 

Podkladka dywanowa gorna lewa 

17-3724116 

37.10 

Przewod elektryczny 

09-8302046 

69.04 

Podkladka dywanowa dolna lewa 

17-3901020 

39.02 

Pojemnik na narzgdzia 

09-83025fff:' - i 

69.04 

Wykladzina sciany czolowej 

17-630010 

50.12 

Skrzydlo dolne drzwi tylnych kpl. 

09-8302525 

69.04 

Wykladzina Sciany bocznej 

17-6901010 

50.10 

Pokrywa przednia kabiny kpl. 

09-8302526 

69.04 

Wykladzina sciany bocznej 


50.11 


09-8302530 

69.04 

Wykladzina oslony silnika 


50.12 


09-8302535 

69.04 

Wykladzina oslony silnika 

17-6901220 

50.10 

Oslona wlotu powietrza kpl. 

11-5244-1 

12.03 

Strzemig rury wydechu 


50.11 


11-5249-1 

12.03 

Jarzmo rury 


50.12 


11-7522 

16.05 

Oslona widelek 

17-6901355 

69.04 

Uszczelka oslony silnika 

11-7561-2 

16.05 

Tulejka wylgczajgca sprzgglo 

17-6901426 

69.04 

Uszczelka oslony 

11-7562 

16.05 

Sprgzyna zwrotna tulei j 

17-7001014 

50.10 

Szyba przednia kabiny' 





Nr czgsci 

Tabjff§a 

Nazwa cztjSci : 

Nr cz^sci 

Tablica 

Nazwa czpsci 

17-7001014 

50.11 

Szyba przednia kgfrj'ny 

70-142890 

10,41 

Koncowka ciggna 

17-7001034/11 

50.10 

Szyba narozna 

78.01.01 

10.24 

Polpanewka korbowodu 

17-8101253 

81.04 

Uszczelka 

78.01.04 

10.22 

Pierscien oporowy gorny 

17-80.01500 

81.04 

Kierownica nadmuchu kpl. 

78.01.05 

10.24 

1ulejka iba korbowodu 

17-8101506 

81.04 

Koncowka padmuchu 

78.01.08 

10.22 

PdXpierscieh oporowy dolny 

17-8101508 

81.04 

Kierownica nadmuchu 

101.01.01 

10.22 

Polpanewka glowna 

17-8101510 

81.04 

Przepustnica kpl. 

101.01.Of 

10.22 

Tulejkp, tiylna 

17-8101515 

81.04 

Os przepustnicy 

129.0422 

10.39 

Uszczelka 

17-8101518 

81.04 

Obrzeze nadmuchu 

216.000 

10.43 

Filtr powietrza 

17-8101612 

81.04 

Przewod nadmuchu 

216.009 

10.43 

Uszczelka 

17-8101648 

81.04 

Przewod wylotowy lewy 

216.010 

10.43 

Wklad filtra powietrza 

17-8101650 

81.04 

Nagrzewnica z obudowg kpl: prawa 

216.011 

10.43 

Pokrywa filtru 

l /-B'01651 

81.04 

Nagrzewnica z obudowg kpl. lewa 

216.012 

10.43 

Pokrywa 

17-8302020 

69.04 

Dywanik prawy kpl. 

216.101 

10.43 

Korpus filtru powietrza 

17-8302030 

69.04 

Dywanik srodkowy kpl. 

00236-07 

11.21 

Nakrgtka 

XT-8302041 

69.04 

Dywanik lewy kpl. 

3(53-962721 

11.22 

Podkladka regulacyjna 0,2 

20-1108021 

10.41 

Wkladka tulejki 

303-962722 

11.22 

Podkladka reguidcyjna 0,3 

20-110TO?®*-3 

16.05 

Uchwyt sprezyny 

310-961730 

11.22 

Podkladka 

20-1108048 

10.41 

Hakladka pedalu 

310-962651 

11.22 

Korek 

20-1108085 

10.41 

Podkladka pedalu 

310-965140 

11.23 

Cylinder 

20-1203049-2 

10.46 

Nakladka gorna 

310-965450 

11.23 

Ciggno 


12.03 


310-965490. 

11.23 

Pokrfjtlo 

20.1302045 

10.46 

Poduszka chlodnicy 

3’.0-96 5680 

11.23 

Nakrgtka 

20-1601130-12 

16.05 

Tarcza sprzggla 

314-962481 

11.22 

Palec 

. 20 1601138 21 

16.05 

Okladzina cierna 

327-86 

10.32 

Uszczelka 

20 1631200 

16.05 

Widelki wylgczaj^ce 

327—90/N 

10.32 

Wkrgt odpowietrzaj^cy 

20-3506046 

10.34 

Tulejka gumowa 

335-962600 

11.22 

Sruba 

030.292 

10.31 .; 

Siatka 

335-96.51.01 

11.23 

Kotik 

40-3503025 

10.30 

Podkladka Igcznika 

360-96110 1 

11.21 

(Corpus kpl. 

50.00.55f 

10.39 

Wkrgt 

360-9®| ; i8 

11.21 

Pokrywa centrujgca 

2? 

-11.21 

Sruba odcinajgca 

360-961201 

11.21 

Walek krzywkowy 

64-14567 

37.10 

Przelotka 

360-961430 

11.21 

Zawor nadcisnieniowy 










Nr czgsci 

Tablica 

Nazwa czQSci 

Nr cz^sci 

Tablica 

Nazwa cz§6ci 

360-961530 

11.21 

Sprgzyna tloczka 

753-965431 

11.23 

Zawor ssgcy 

360-962301 

11.22 

Tulejka korektora 

753-965530 

11.23 

Spr^zyna 

360-962502 

11.22 

Dzwignia 

753-965711 

11.23 

Uszczelka 

360-962532 

11.22 

Spr^zyna 

754-961232 

11.21 

Popychacz 

363-962533 

11.22 

Sprgzyria 

754-961271 

11.21 

Tulejka regulacyjna 

360-962572 

11.22 

Czop rolki 

754-961371 

11.21 

Miseczka dolna 

360-969052 

11.21 

Tloczek z cylinderkiem 

754-961401 

11.21 

Krociec 

360-969990 

11.21 

Zawor tloczny 

754-961403 

11.21 

Krociec gwintowany 

362-962520 

11.22 

Rurka 

754-961502 

11.21 

Dzwignia regulacyjna 

390-962710 

11.22 

Podkladka regulacyjna 0,4 

754-961532 

11.21 

Spr^zyna zaworu 

390-962711 

11.22 

Podkladka regulacyjna 0,5 

754-961650 

11.21 

Sruba odcinajgca 

390-962712 

11.22 

Podkladka regulacyjna 0,6 

754-961651 

11.21 

Korek oporowy 

397-961571 

11.21 

Podajnik 

754-961719 

11.21 

Podkladka 0,5 

397-962655 

11.21 

Gdpowietr/nik 

j, #54-961738 

11.21 

Podkladka spr^zyny 

557-96516 :• 

11.23 

Tlok 

’ '•t34--?61739 

11.21 

Podkladka 

3^7-965801 

11.23 

Uszczelka 

754-961751 

11.21 

Podkladka regulacyjna 

00405-94 

11.21 

| Bbsdkladka 

754-961760 

11.21 

Uszczelnienie zaworu 

00425-01 

11.21 

Podkladka 

754-9618®| ■ 

11.21 

Uszczelka 

462.000 

12.03 

Tiumik 


11,22 ; 


612.42.00 

39.02 

Lampa przenosna 

' 354-962108 

11.22 

Korpus regulatora 

642.27.034 

81.05 

Uchwyt pancerza 

754-962171 

11.22 

Ciggno 

642.27.039 

81.05 

Galka dzwigni 

754-962201 

11.22 

Walek mimosrodowy 

642.27.043 

81.05 

t&U’ttea. tX'H: o' i la : " 

754-962270 

11.22 

Tuleja slizgowa 

642.27.045 

81.05 

Pierscien zabezpieczajgcy 

754-962290 

11.22 

tozysko 

642.27.211 

81.05 

Podstawa dzwigni sterujgcej 

754-962291 , 

11.22 

Tuleja 

753-9S!#g 

11.21 

Sruba odpowietrzajgca 

754-962307 

11.22 

Lozysko 

753-961712 

11.21 

Podkladka regulacyjna 0,05 

754-962340 

11.22 

Kamien 

753-961713 

11.21 

Podkiatfka regulacyjna 0,1 

754-962360 

11.22'' 

Czop nosny 

7 #161714 

11.21 

Podkladka regulacyjtsf-B ,2 

754-962400 

11.22 

Sprgzyna /ablet-aka 

753-961715 

11.21 

Podkladka regula"cyjn& QjJ- 

754*962453 

11.22 

Ci^gno 

7S3-96t7l2 

11.22 

Podkladka 0,3 

754-962457 

11.22 

Ci^gno 

753-965161 

11.23 

lloczek kpl. 

754-962470 

1|. 22 

Rolka 









Nr cz^sci 

Tablica 

Nazwa czgsci 


Nr czgsci 

Tablica 

Nazwa cz§3ci 

754-962512 

11.22 

Dzwignia podwojna 


106009.20 

37.12 

Podkladka 10,2 

754-962513 

11.22 

Dzwignia glowna 


111601.21 

37.12 

Nakrgtka M6 

754-962535 

11.22 

Spr^zyna 


114902.21 

37.12 

Nakr^tka M8 

754-962575 

11.22 

■Czop srodkowy 


117644.23 

37.12 

Wkr§t M6x55 

754-962577 

11.22 

Czop 


118150.21 

37.12 

Wkrgt M4x6 

754-962581 

11.22 

Czop 


118164.21 

37.12 

Wkrpt M5xl0 

754-962582 

11.22 

Czop biegu jalowego 


153009.21 

37.05 

Nakrgtka M8x0,8 

754-962583 

11.22 

Czop 


1530.18.80 

37.05 

Zlgcze izolacyjne 

754-962605 

11.22 

Sruba nastawna 


153055.27 

37.05 

Wkr^t M4xl4 z podkladkg 

754-962633 

11.22 

Nakrgtka regulacyjna 


334100.0 

37.05 

Stojan kpl. 

754-962680 

11.22 

Nakrgtka 


334400.0 

37.05 

Tarcza tylna kpl. 

754-962682 

11.22 

Nakr^tka zabezpieczajgca 


334500.0 

37.05 

Tarcza przednia kpl. 

754-962711 

11.22 

Podkladka sprgzysta 


337300.0 

37.05 

Wirnik kpl. 

754-962712 

11.22 

Podkladka 


337413.0 

37.05 

Izolacja sruby 

754-962713 

11,2.2 

Podkladka 


337418.0 

37.05 

Mostek dodatkowy kpl. 

754-962715 

11.22 

Podkladka regulacyjna 0,1 


821427.0 

37.12 

Podkladka 

754-962716 

11.22 

Podkladka regulacyjna |>J§- 


851101.0 

37.12 

Tuleja korpusu 

734~9#717 

11.22 

Podkladka regulacyjna §*| 


851105.0 

37.12 

Nabiegunnik 

754-962761 

11.22 

Pierscien zabezpieczajgcy 


851113.0 

37.12 

Podkladka' 

' "54 -76280 ] 

11.22 

Pierscien uszczelniajgcy 


851115.0 

37.12 

Podkladka 

754-962850 

11.22 

Uszczelka 


851125.0 

37.12 

Wkrpt 

754-962851 

11.22 

Uszczelka 


851135.0 

37.12 

t^eznik cewek 

754-965100 

11.23 

Korpus 


851139.0 

37.12' 

Tulejka izolacyjna 

754-965570 

11.25! 

Czop dociskowy z tulejg 


851155.0 

37.12 

Podkladka 

856.000.0 

37.09 

Rozrusznik Rile 


851340.0 

37.12 

Podkladka 

S301.12.22 

10.22 

Uszczelka 


851354.0 

37.12 

Pierscien oporowy. 

Otis? 5 

10.46 

Korek chlodnicy kpl. 


851355.0 

37.12 

Pierscien 

06347-21 

11.23 

tgcznik 


854400.00 

37.12 

Tarcza tylna kpl. 

S320.08.43 

10.39 

Korek 


851402.1 

37.12 

Tulejka lozyskowa 

106005.20 

37.12 

Podkladka 5,1 


851405.0 

37.12 

Sprgzyna spiralna 

106006.20 

37.12 

Podkladka 6,1 


851502.0 

37.12 

Tulejka lozyskowa ' 1 

106008.20 

37.12 

Podkladka 8,2 


851704.0 

37.12 

Tulejka lozyskowa | 






Nr fegig'gs.l. 

Tablica 

Nazwa czgsci 

Nr cz^sci 

Tablica 

Nazwa cz^6ci 

851718.0 

37.12 

Dzwignia kpl. 

903447.0 

37.05 

Pierscien gumowy 

851719.0 

37.12 

Sruba M8 

903450.1 

37.05 

Dioda biegunowosci odwroconej 

851720.0 

37.12 

Tarcza posrednia kpl. 

903902.0 

37.05 

Szczotkotrzymacz ze szczotkami 

951722.0 

37.12 

Tarcza posrednia 

903910.0 

37.05 

Sruba sciggajgca M5x95 

851726.0 

37.12 

Tulejka lozyskowa 

903913.1 

37.05 

Tuleja odleglosciowa 

851734.0 

37.12 

Pierscien 

903915.0 

37.05 

Wentylator 

851736.0 

37.12 

Podkladka 

961840/0 

37.12 

Nakladka 

851919.1 

37.12 

Sruba sciggajgca 

961857.0 

37.12 

Nakrgtka M10 

851913.0 

37.12 

Pokrywa 

962001.0 

37.12 

Wylgcznik WFlla 

8519! 6.:; 

37.12 

Podkladka 

985813.0 

37.05 

Podkladka 

851918.0 

37.12 

Podkladka 

1376330 

13.08 

Wkr^t 

851919.0 

37.12 

Podkladka zabezpieczajgca 

1861723 

37.10 

Oslona zacisku 

851921.0 

37.12 

Uszczelka 

4025548 

13.08 

Walek kpl. 

851922.0 

37.12 

Uszczelka 

4067050 

13.08 

Wirnik 

851923.0 

if .12?; 

Podkladka 

4074781 

13.08 

Sruba 

854100.0 

37.12 

Korpus kpl. 

4074783 

13.08 

Plytka zabezpieczajgca 

854120.0 

37.12 

Uzwojenie wzbirdzenia 

4074785 

13.08 

Pierscien 

#4300.0 

37.12 

Wirnik kpl. 

4077627 

13.08 

Sworzen 

854404.0 

37.12 

Szo/otka kpl. 

4077628 

13.08 

Podkladka 

854500.0 ■ 

37.12 

Glowica kpl; 

4078575 

13.08 

Sruba 

854501# 

37.12 

: glowica 

4078578 

13.08 

Sprpzyna 

856700.0 

37.12 

Zespol sprz^gajgcy 

4081298 

13.08 

Podkladka 

#2441.0 

37.05 

Podkladka 

4085631 

10.46 

Uszczelka 

903210.0 

37.05 

Korfp’ pasowe 

4100693 

13.08 

Podkladka odleglosciowa 

903401.0 

37.05 

Tarcza tylna z diodami 

4102348 

13.08 

Podkladka 

9OJ403.O 

^Jf.05 

Sruba 

4112956 

13.08 

Szczotka elektromagnesu kpl. 

903412.0 

37.05 

Plytka pod srub^ M4 

4117394 

13.08 

Kolo pasowe 

903415.0 

37.05 

Podkl.a'riko .izolacyjna radiatora 

4117396 

13.08 

Pierscien 

903425.0 

37.05 

Sruba zailsSku "30" M6x36 

4117401 ' 

13.08 

Wylgcznik automatyczny wentylatora 

903432.0 

37.05 

Izolaeja zaclsku "30" 

4138765 

13.08 

Uszczelka walka 

903434.0 

37.05 

Izol acja zewn^trzna zacisku '*30" 

4169563 

69.04 

Spinka uszczelki 

903440.0 

37.05 

Radiator z diodami 

4197887 

13.08 

Wentylator kpl. 










Uzupelnienie do WYKAZU NUMEROW KATALOGOWYCH CZ^SCI ZAMIENNYCH 


Nr czqsci ■ 

Tablica 

Nazwa czgsci 

Nr czQsci 

Tablica 

Nazwa cz^6ci 

4223745 

13.08 

Lozysko kulkowe 

BDNOSPC-6389 

10.38 

Rozpylacz 

4230555 

10.23 

Nakrqtka mocowania kolektora 

1.1.2255 

10.39 

Pierscieri uszczelniajpcy 

4260696 

69.04 

Spinka 

1.2.0159 

10.34 

Uszczelka 

4290516 

16.05 

Nit okladziny 

1.3.0546 

10.39 

Sworzen 

101668590 

10.34 

Zacisk kpl. 

1.3.0547 

10.39 

Sworzen 

10725911 

13.08 

Nakrqtka 

1.3.0548 

10.39 

Kolek 

12948101 

13.08 

Podkladka zabezpieczaj^ca 

1.4.0394 

10.39 

Pilati': 

12953011 

13.08 

Nakrptka 

1.5.0634 

10.39 

Tulejka 

13824221 

13.08 

Sruba 

1.7.2199 

37.09 

Wspornik alternatqra 

.15011004 

10.30 

Tulejka zabezpieczajgca 14x2 (technologiczna) 

1.8.3092 

10.39 

Bezwladnik 

•216281-P2 

16.05 

Sruba dwustronna 

1.8.3093 

10.39 3 

Gniazdo 

290656-P2 

16.05 

Sruba M8xl,25x30 

1.8.3094 

10.39 

Sprqzyna 

292782-P 

12.03 

Nakrqtka 

1.9.0422 

10.39 

Uszczelka 

293333-P8 

10.46 

Podkladka 

1.9.1028 

37,09 

Tuleja- 




2.01.359 

37.09 

Napinacz alternatora 




2.18.359 

10.39 

Przewod olejowy 




2.36.585 

11.23 

Przewod przelewowy kpl. 




2.36.586 

10.34 

Przewod przelewowy kpl. 





11.23 





2.41.001 

10.39 

Pr/estawlacz kgta wtrysku (No 1, 20-30) 




17-8101850 

81.04 

Wlot powietrza kpl. prawy 




17-8101851 

81.04 

Wlot powietrza kpl. lewy 




17-8101862 

81.04 

Lgcznik gumowy prawy 




17-8101863 

81.04 

Egcznik gumowy lewy 




17-8101868 

81.04 

Tuleja gumowa 




17-8101950 

81.04 

Nagrzewnica z obudowg kpl. prawa 




17-8101951 

81.04 

1_ 

Nagrzewnica z obudowg kpl. lewa 








11. WYKAZ CZ^SCI ZtACZNYCH wg PN I ZN 


Manometr samochodowy 
MSB/0,06+0,4/MPa-13E 


, Dzwignik hydrauliczny 
DHPT-1,6 t 


Klucz plaski dwus 
RWPd 9xll-C-Zn 











Z10. 


Z12,2-Fe/Fg 


Podkladka 

17-Fe/Fg 

Podkladka sprqzysta 
8,2-Fe/Fg 


10,2-Fe/Fg 


Podki-adke 
8 ,5^|S/Zn9c 
10 ,'5-Fe/Fg 
13-Fe/Zn9c 
Sruba 

M6x28-5,8-A-Fe/Zd5&- 
M6x3O-5,0-A-Fi/ifi5c 
M6x40-4,6-B-Fe/Zn5c 
M6 -.1 ' A-, ,* ' X "j. 


10.22 

11.20 

10.32 

16.05 

37.09 

io -f! 

10.32 

10.41 

16.05 

37.05 

37.09 


PN-82/M-82011 


10.39 


PN-82/M-82024 


10.22 

10.23 

10.27 

10.31 

13.08 

10.22 

10.27 


!i#j59/M-82030 


10.46 

10.28 

37.09 


PN-85/M-82101 


Nazwa 

M8x40-5,8-B-Fe/Zn5c 
M8x70-5,8-A-Fe/Zn5c 
M8xl00-5,8-A-Fe/Zn5c 
M10x40-5,8-B-Fe/Zn5c 
M10x85-8,8-A-Fe/Zn5c 
M10x95-8,8-A-Fe/Zn5c 
M12x90-8,8-B-Fe/Zn5c 

M5xl2-5,8-A-Fe/Zn5c 
M6xl0-5,8-B-Fe/Zn5c 
M6xl0-5,8-A-Fe/Zn5c 

M6xl 2-5,8-A- ; s/Zroc 

M6xl2-5.8-B-Fe/Zn5c 

M6xl6-5,8-B-Fe/Zrj5c 


M6x22-5,8-B- ; e/Zr5c 
M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c 
M6x25-5,8-B-Fe/Zn5c 
M6x29-5,8-B-Fe/Zn5c 
M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c 
M8xl2-5,8-A-Fe/Zn5c 
M8xl4-5,8-B-Fe/Zn§©. 
M8xl6-5,8-B-Fe/Zn5c 
M8xl8-5,8-A-F e/Zi'5s 
M8x20-5,8-B-Fe/2n5c 


Tablica 


10.22 

10.28 

10.32 

37.09 

10.27 

10.27 

37.09 


PN-85/M-82105 


M8x20-5,8-B-Fe/Zn5c 
M8x22-5,8-B-Fe/Zn5c 


M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c 


M8x30-5,8-B-Fe/Zn5c 


10.28 

M8x85-5,8-B-Fe/Zn5c 


16.05 

M10x20-5,8-B-Fe/Zn5c 


10.29 

M10x22-5,8-B-Fe/Zn5c 


10.39 

M10x35-5,8-B-Fe/Zn5c 


10.39 

M12x35-5, 8-B-Fe/Zn5c 


37.10 

M16x35-10,9-B-Fe/Zn5c 


81.04 

Sruba 

PN-73/M-82121 

81.05 

M6x30-3,6-Fe/Pb5c 


10.31 

Sruba 

PN-60/M-82131 


M8x20-5,8-B-fe/Zn5c 


39.02 

M8x22-5,8-a-l n/Zn5e 


69.04 

M8x28-5,8-B-Fe/Zn5c 


10.39 

M8x50-8,8-B-Fe/Zn5c 


10.31 

M10xM10xlx35-Fe/Zn5c 





13.08 

Sruba 

PN-60/M-82137 

10.41 

M10x28-8,8-B-Fe/Zn5c 


10.29 

M10x45-10,9-B-Fe/ZnSc 


10.22 

M10x65-10 ,9-B-Fe/Zrff-- 


37.09 

M10x85-10,9-B-Fe/Zn5c 


10.23 

Ni!Cx60-!',n-A- : e/Jg 


10.22 

1 Nakrgtka PN-86/M 82144 


10.40 

10.46 

10.40 


10.23 


14-5-B-Fe/Zn5c 


PN-86/M 82144 











Tablica 


Nazwa 


M5-5-B-Fe/fo$c 
M6-5-B**Pe/Pt>5c 
M6-5-B-Fe/Zn5c 


M6-5-A-Fe/Zn5c 

M6-5-B-Fp/2«5c 


M8-! f., 


M8-8-B-Fe/^f; 

M8xl-5-A-Fe/Zn5c 

M8 

M10-5-B-Fe/Zn5c 

M10-5-A-Fe/Zn5c 

M10-8-B-B-Fe/Zn5c 


81.05 

37.10 

12.03 

37.05 

81.05 

10.40 

10.41 
10.46 
13.08 
37.05 
37.10 
39.02 
69.04 
81.04 

10.27 

10.28 
10 ,|f 
10 .It 

10.39 
10.46 
12.03 
13.08 
37.10 
10.23 

10.40 
12.03 
10.28 
37.09 
16.05 
37.09 
10.27 


M12xl,25-8-B-Fe/Zn5c 



Nakr^tka 

ZM6-4-Fe/Zn5c 


Nakr^tka 

M12xl,25-04-B-Fe/Zn5c 
M16xl,5-Q6-B-Fe/Zn5c 


Nakrptka 

M10-5-A-Fe/Zn5c 

M12-8-B-Fe/Zn5c 


Nakr^tka 

M:0-6-B-!'e//n5c 


Nakrptka koronowa 

AM10-06-B-Fe5?S$:c 


Nakr^tka kolpakowa 
MBxl-5-B-Ffi/^#': 


Wkr^t 

M6xl4-5,8-B-Fe/Zn5c 
M6xl8-5,8ft;i~Fe/Zn5c 


Wkrpt 

M5xl2-4,8-B-fe/ZJjSC 
M5x30-4,8-B- : Eg|Zn5c 
M6xl0-5,8-B-F&^Zn5c 

M6 x i 2 - 4 ,!! - B -} r / Z n 5 c 

M6xl2-5,8-A-Fe/Zn5c 
M6xl6-4,8-B-F^/Zn5c 


Sruba 




*20-5,! 


'Zn5c 


Tablica 


Nazwa 


Tablica 



37.05 

16.05 

M8x25-5,8-B-Fe/Zn5i 

M12x25-5,8-B-Fe/Zn5c 

12.03 

10.21 

16.05 

PN-86/M-82151 

81.05 

M10xlx28-5,8-B-Fe/Zn5c 

Wkrpt PN-82/M-82272 

?|§Ul 

10.31 

PN-86/M-82153 

10.41 

10.39 

M6xl8-5,8-B-F#/Zn5c 

M8xl0-5,8-0-Fe/Zn^c. 

Wkrpt PN-82/M-82273 

81.05 

^■486/H-82t55 ' 

10.28 

10.22 

M5xf;• 5,6-A-i K.-7n5c 

Sruba PN-74/M-82302 

M8-18-5,8-B-Fe/Zn5c 

10.36 

PN-84/M-82165 

11.20 

Akumulator PN-82/E-83001.3 

6SC45TM 

37.10 

PN-74/M-82159 

io.46>;; 

Sworzen PN-63/M-83002 

6x16/13 

10.41 

PN-ff§|-82181 

10.40 

Wpust PN-70/M-85005 

A5x50x20 

A8x7x36 

10.39 

10.25 

PN-85/M-82207 

10.40 

13.08 

Wpust PN 73 M-85O08 

2x3,7 

4x5 

3x5 

A6x6xl4 

10.40 

10.22 

10.31 
37.05 || 
10.27 

PN-85/H-82215 - 

81.05 

81.05 

10.41 

10.41 

10.22/ i 

81.05 

81.04 

Kolek PN-66/M-85021 

2ii6xT"- 

2,5h8xl6 

3h6x8 

■ 5bto25 

10.38 

10.40 

10.38 

10.28 


37.10 











Tablica 


Nazwa 


BN-75/3688-01 

10.46 

Podkladka 

6.4 

CSN 021702.12 


81.05 

Podkladka 

CSN 021740.02 

BN-82/3688-06 


6.1 



37.10 

Podkladka 

CSN 021741.02 

BN-67/5410.05 


6 



10.30 

Podkladka 

CSN 021741.05 

ZN-66/WM-30-5 

37.10 

6 


Podkladka 

CSN 021741.09 

00 021103.24 

11.22 

4- 


Zawleczka 

CSN 021781.05 

CSN 021103.54 


1,6x12 


11.22 

Czop 

CSN 022108 

CSN 021143.54 

11 

6x17x11,7 


Pierscien 

CSN 022929.02 

CSN 021207.52 


4 


11.21 

6 


CSN f|»i207.54 


15 



11.21 

Pierscien 

•CSN 022931 


11.22 

47 


CSN 021208.54 

11.22 

tozysko 

6303 

CSN 024630 

t|l| 021401.22 


tozysko 

CSN 024440 


11.22 

6200 - 2RS 



11.22 

Pierscien 

CSN 029280.2 

CSN 021401.24 


11x7 




















